暖房のめやすについて 

暖房のめやすに用いている「温暖地」 r 寒冷地」 r 木造」「コンクリート」について ♦「温暖地」とは、室内外温度差が i 5° c の地域煉鼠大阪など)を指し、 r 寒冷地」と 
は、室内外温度差が30むの地域けし幌など)を指します。♦温暖地の「木造」とは、木造戸建住を、 r コンクリート」とは、コンクリート集合住をを指します。いずれも一重窓で断熱がなしの建物で 
す。断熱ネオが施してある場合は約 1.2 倍の広さまで力 S めやすとなります。♦寒冷地の r 木造」とは、二重窓、断熱ネオ(グラスウール) 75 mm の木造戸建住を、 r コンクリート」とは、二重窓、断熱せ(ポ 
リスチレンフォーム ）30 mra のコンクリート集合住をを指します。これな上の高断熱住をでは、木造で約 1.2 倍、コンクリートで約 1.5 倍のにさまでう S めやすとなります。（社団法人日本ガス石油機 
器工業会の自主基準によります。） 


0ガソリン厳禁 •必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮 
発性の高い油は絶谢こ使用しないでください。 


Q 衣類乾燥厳禁 •衣類などの乾燥に使用しないでください< 
衣類が落下して火力 s ' つき、火災の原因になります。 


A 

安全に 

関する 

ご注意 


〇給油時消火 •給油は必ず消火し、火が消えたことを 
確かめてから行ってください。 

〇油もれ危険 •給油タンクの給油ロロ金は確実に閉め 
てください。•給油ロロ金が確実に閉まっているか確認してく 
ださい。•給油後は、給油ロロ金を下にして油もれのないことを 
その場で確認してください。 

0変質な油禁止 •変質灯油（持ち越した灯油など)、よご 

れた祇水の混じっているな油などを使用しないでください。 


0スプレー 街厳禁 スプレーなを温風や熱気の当たるところに放 
置しなレ、でください。熱でスルー吿の圧力が上がり爆発し危険です。 

〇換気必要 .石油スト-ス石油ファンヒ-夕-はお部屋 
の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですの 
で、時々 （1 時間に1〜2回程獻窓を開けて換気してください。 

♦石油ファンヒーターは、理美容院などへアースプレー（フロンガス）を常時使う 
ような場所での使用は、お避けください。 

参ソたン配合の枝毛用コート波•化粧品•つや出し剤などは使用しないでください。 
(点火ミスや途中消火など故障の原邸こなります。） 


給油 ロロ 金に ついて 


〔石油 フアンヒーター （はめこみ式口金）) 


〔お油ストーブ徊聴式口金）^ 


下に押さえて 左に90°まわして 



ブルーの ラインが 
見えていることを 
確認し、ハンドル 
を引き上げて外 
れないことを確か 
めてください。 



口金を下に 
して油漏れ 
がない事を 
確かめてく 
ださい。 


横からみて 



ホいラインが 
見えていない 
ことを確認、し 
てください。 




口金を下に 
して油漏れ 
がない事を 
確かめてく 
ださい。 


より'陕適にお使いいただくためのお願い 


1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。 

器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知 
っていただくことが大切です。 

シリコーン配合製品にご注意を 

ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコーン配合製品は使用 
しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。 

3 日頃の点検を心がけてください。 

参ストブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。♦空気取入口のフイルター t 
ゴミ•ホコリの掃除をしてください。参な油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除い T ください。 


♦ このマークは、（財）日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器などの検査または認 
証に合格した事を証明す る ものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークが 
ついている ことをお確かめください。 


定期点検 〈長期間ご使刷こなりますと、器具の点検が必要です。〉 

♦石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗•劣化する部品があ 
りますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店なりこ点検依頼されることをお 
すすめします。♦定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼される 
ことをおすすめします。 



安全に関するご注意 


•ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しく 
お使いください。 

参燃排よ必ず灯油 (J 松1号灯油)を使用してください。 


♦取扱を誤ります t 火災、やけどなどの原因となることがあります。♦ 防ソリン厳禁] 石油機撒こは、必ず灯油をご使用くだ 
さい。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 がスプレー街厳禁 I スプレー街を、温風や熱気の当た 
るところに、放置しないでください。熱でスプレー街の圧力が上り爆発し、危険です。 •[_ 換気必要 j 石油ファンヒーター、石油 


変質な油、汚れたな油、水のまじったな油などは、絶かに使 
用しないでください。故障や燃焼不良の原因になります。 


ストーブはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから時々 （1 時間に1〜2回程献窓を開けて換気してください。 


愛情点検 


•油もれがする 


長年ご使用 
の石油暖房 
機の点検を! 


の 


こんなおがは 
ありませんか 


•白煙が出たり、強いにおいがする 
•運転中、異常な音がする 
•何度も同じエラー表示が出る 
•その他の異常や故障がある 



ご使用 
中化 


故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントか 
ら電源プラグを抜いて販売店に点検•修理をご相談 
ください。 

《2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。 


保証書に 
関する 
お願い 


参商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 
•石油ファンヒーター石油ストーブの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 

•製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造を号が表示されているか、お確かめください。 


あなたも会員になりませんか？会員登録は無料です!! Club Aladdin 


詳しくはホ-ムぺジへ www . alaaain - aic.com 


Club Aladdin にメールアドレスをご登録いただきますと、 
お得で役立つ情報満載のメールマガジンを届けいたします。 


お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ 


下記へお問い合わせください。 

日本エーアイ•シー株式ミな 兵庫県加西市別所町395番地 


「取扱説明書のダウンロード」 r メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 


[日本ェーアイシー ]1_ 検索、 で検索してください。 


お客様相談室 


www.aiaddin-aic.com 


"^" 0120-88-3090 受付時間:平日み〇〇〜じ:〇〇 (±曜•日曜•祝日•夏季休暇•年未年始を除く) 


参製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。参製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 
♦実際の製品には、こ使用上のま意を表示しているものがあります。 このカタログの記載内容は 2010 年 6 月 1 日現在のものです。 


正しく使って上手に節約 


P 



2010石油暖房機総合カタログ 


アラジンは 

家族の笑顔が集まる空間を演出します 



石油連盟 

石油機器の普あに努めてし巧す 一 

2010/冬-2011/春 












































































アラジンはやをしを、め < を 0 を 
同時にお届けしまず。 


JHaddhfi 


賊 


アラジンブランドは1930年代英国に誕生しました。 

その後80年上にちおよぶ長さにわたり高い技術力と信頼で 



お客様にご満足頂ける商品をお届けすることを常にむがけてまいりました。 
そして…200日年、「安/。」というコンセプトを追加し、新たに生まれ変わりました。 
他に真似できない性能を追求しつづけ、よりま必してご愛用いただけるよう 
開発した商品をご覧ください。 






■ PSC マークけ寺定製品）について 



石油暖房機器が、消費生活用製品を全法のおを製品に指をされました。製造•輸入事業者は、国がまめた安全基準を満たし、 PSC マークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖 
房機器に PSC マークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売につし、ては、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられてし、ます。 

PSC マークとは、消費生活用製品安全法の特を穀品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造•輸入事業者が検査し、国が定めた巧術基準に適合し 
ていることを示すものです。 



石油ストー义ファンヒーターび改正消安法に対応し、さ5にミむな技術基準を巧り、生まれかわりました。新たな 
技術基準に「きっちり」巧応し、お客様に r ホッと」ずる気持ちになっていただこうと r キチッとホッと」と名づけました。 


自然と家族の笑顔が集まる空間を演出してくれる。 


あたたかい笑顔で/こ\まであったかい一〇 
シンプルだか5こそやさしい。 


誰もが気軽に楽しめるシリーズです。 


■ 連続不完全燃燃!知機能 

換気不足やほこりづまりにより、不完全燃焼が起さ、 

ru 18」、 「H36」 を表示し、運乾が停止します。それが連続4回起こると 

「HHH」 表示び点滅し、危険予知のお知らせをします。 

■ 再点义防止機能(ィンタ-ロック） 

使用方法にて改善が見られない場合、さらに2回(連続日刚まで 
「HHH」 が点滅表示し、7回目になると 「HHH」 が点灯し、 

すべての機能が使用不可能となります。 

■ 給油時消义装置 

給油タンクを本体から取りがすと運転が停止します。 

給油する際に□金が外れ、 

本体に灯油がかかり、义災が起こるのを未然に防ざます。 


■ □金キャップの構造 

(くるりんトッテ、 NEW カチッとキャップ） 

ねじ式口金の斜めじめによる灯油の漏れを防ぐ為、□金が開 
まった事が音や目視で確認でさる構造を採用しました。少な 
い力でも□金の開閉を行うことがでさます。 

■ 不完を燃焼防止装置 

空気取入ロフィルターに、ごみ•ほこり等が付着したり、換気 
不良で異常燃焼が続く場合、検出器（フレーム□ッド）が検 
知し自動的に運転を停止します。 


@ 


改正消ままに対応した製品には、 PSC マークの製品表示が義 
務付けられます。 


■石油暖房機器のま全基準対応 



燃焼時の排ガスま準 

タンク給油口ふたの構造 

が震自動消义装置 
(195 ガル凶下の作動） 

不完全燃焼防止装置 
(作動時 C0/C0 激値基勒 

不完全燃焼通知機能 

再点义防止機能 
(インター □ッ ク） 

給油時消义装置 

石‘;由 ファン ヒーター 

参 

参 

• 

参 

参 

参 

参 

石油ストーブ(しん式） 

• 

• 

参 

----- 



• 







































素早 < 暖まる 


冷え込んだ朝、起きてすぐスイッチオン。 
ノてワフルな温風び吹さ出して、 
素早くお部屋び暖まり、とってを便利。 


陽だまりのよ弓な暖かを 帰った S ずぐに暖まる 巧のおまであったか 



お部屋び暖まったら、遠ホに。 
風びこないし、柔らかい暖かさで 
ほんねりととっても気持ちびいい。 


をえ込みびひどし、ときも、 

素早 <お部屋を暖めて <れる。 

充分暖まれば、自動的に遠就こ切り換わってる。 


寒い真冬の夜でを、身体のおまでじんわり暖かい。 
部屋全体び暖まるから、テレビを見ていても食事の時ち、 
家族みんなび < つろいでる。 



r フルワイド 温風」 で素早く暖め、あとは 階ホ ふくが暖房」でじんわりと。) 



温面モ-ド 


素早<お部屋を暖めたい寒い朝や、 
ダイニングの足元暖房におすすめです。 ® 


フルワイド温風からの活風で 
お部屋をすばや<暖房 



jsdt t 遠ホふ <が暖房で、 
巧リか L 身体のおまでポカポカに 


温風び気になるちや、室温安定時、が□•春先 



かに吹さ出す「ヴーキュレ 
ーシヨン温風」にのせてマ 
イナスイオンを放出し、や 
す5ぎ暖房を実現します。 



イオンサイン 

点火•消乂時は点滅でイオン 
消臭をお知らせ。運転時は 
点灯でマイナスイオン発生 
をお知らせします。 


温度び下がつた！5温風へ 



お部屋び暖まつた5違赤へ 


マイナスイオンでやず S ぎ暖房 


選べる3つの 
暖房モ-ド 


r '自動運転モード 


遠ホモ-ド 


温風モー 


遠ホモ- 


温風モー 


r フルワスド温風! r 遠ホふ<111 


石油遠ホヒータ— 













































八イパワーでにいリビングに。 


コンパクトタイプ、和きなどに。 


■ AKF - PV 453 N ( S ) 

石油遠ホヒーター(才ープン価格） JAN /49 日236已 0] 已32日 


■ AKF - PV 383 N ほ） 

石油遠ホヒーターはープン価格） JAN /4 日6236已01已31日 




遠ホモードで省エネ 


最大13ぶ％の省エネ!！ 


AKF - PV 453 N の場合 

口油げ 

已ヶ月約 6,149円 の節約 



AKF - PV 383 N の場合 

口油代 

打油タンク 個 分お得!！ i 己ヶ月約 5,720円 の節約な油タンク 4個 分お得!！ 



※か気温5でで設叔且度20でで使用したときの灯油消費量と設定温度1 7.5 でで使用したときの灯油消費量の差です。※1日10時間燃焼、5ヶ月使用した場合。灯油の価格1 8 L =1 ,430円で計算 
(201 0年4月現を)石油情報センターデータより 

遠ホか線の効果で体感温度が 2.5 で-上昇するので、体感温度の上昇分、室内設定:温度を下げても、同じ暖かさを感じることにより、灯油の消費量を抑える事ができます。※当社比 



イオンやすらぎ暖房^ 


イオン ミ 肖 臭* 


’ ミ赢寺 3 


※においのもととなるハイドロカーボン10%を抑制し、におし、を抑えます。 


イオンサイン 

点乂 •消义時は点滅でイオン消臭 
をお知らせ。運転時は点灯でマイ 
ナスイオン発生をお知らせします。 



义 5 


選べる3つの暖房モード 



自動運転モ-ド 
遠ホモード 
温風モード 



素早くお部屋を暖めた 
い寒い朝や、ダイニン 
グの足元暖房におすす 
めです。 



温風び気になる方や、室 
温ま定時、秋口 •春先な 
ど、季節の変わり目にお 
すすめです。 



室温にゆ5ざを与えることで、体感温度を 
変えずに、燃焼量と風量を下げて、効率暖房 
を実現しまず。 

V_ J 


AKF - PV 453 N の表示操作部 


AKF - PV 383 N の表示操作部 





効率暖房 設定時刻に作動 


効率暖房 


設定時刻に作動 


フルワイドルーバー+足暖うるおい温風 


フルワイド温風 

吹さ出し□全面から温 
風を送り出し、冷えや 
すい足元からお部屋 
を素早く温度ムラを抑 
えて暖めます。 



温度分布図 温度分布図 


遠ホふ < 射暖房 



局効率遠ホふぐ射保 

ノてネル全面から遠赤外線を効率よ 
く放出。温風暖房より体感温度び 
高くなります。（本体より1 m の距離） 



パネル全面に 
ス U ット巧 


室温び安定すると、遠赤外線のふく射熱による、じんわりとした暖 
房に切り替わります。柔らかに吹さ出す「サーキュレーション温風」 
で室温をキープします。 


燃焼熱の流れ 


遠ホふ < がな S 、 身体のおまであつたか。 


遠ホふぐ射の場合 



じんわり暖まります。 


遠ホか線とは7 

遠赤外線とは、身体を 
おまで暖める目には見 
えない光線です。 


違ホか線 


>») 


空気に吸収されにくく、 
効率よく身体に届きます。 


93〜9已日/0の高い吸収率。 


;%の高い吸収率。 
皮膚の深層まで伝わります C 


便利な給油タンク 


手び巧れない 

r くるりんトツテ J 


持ち運び時の灯油ダレを防ぎ、給油 
の時手びミちれず、片手でラクラク持 
ち運べるダブルノ \ンドルを装備。 



グツと押さえてたことを確認でクルツと回転 
さます。 

■機能※詳しくは12ぺ-ジの-覧表をご覧くださし、。 



八ンドル付で 左ちどちら向さでち 

手び巧れない セットでさます 



持ち運びわラクラク 


給油の手間を減 6 す 

r 7 L たつ I ぷ〇タンク J 


ご高齢の方にを負担 
にならない重さです。 




消臭 バーナー 


《eco 運おにより生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を行い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。 


夕6 





























































































































o イオン消真©におい吸着触媒©省エネノトナー 


3 段消臭でニオイを抑え 
空気をわやか。 

イオン消臭のし<み 


遠赤消臭ユニット(におい吸着触獻 


な油代を節約 


フルワイド温風〇足暖うるおいルーバー 





※においのもととなる A イド□力ーボン10%を抑制し、においを抑えます。 


消臭機能+省エネを実掘 


化; THJ んみ y 〇 

^uy^m 


eco 運おで省エネ！ 

A 生が適旅リズムに合わせて室温ゆ 5 を制御を巧い 
W 快適性を維持し、約 10% の省エネを実現。 


IAKF -) (已 3 已 N 


「約 6 , 1 60円節約 

■ AKF - L 424 N _ 

r 約4,885円節約 

■ AKF - M 3 己 4 N 

厂約 4,〇 51 円節約 ） 

■ AKF - S 32 已 N . AKF - P 321 N 

〔約 3,729円節約.） 


《1日10時間燃焼、5ヶ月使用した場合。灯油の価格1 8L=1 ，430円 
で計算に010年4月現を)石油情報センターデータより 
か気温5で、設を温度20ででの使巧時 


吕ぴ C 
]9.己で 



省電カパーナーだか S 電気げがお得。 


巧ミ肖臭スト□ング 
パ—ナ— 


におし、、耐久性、コンパクト 
性を追求。耐タール性能に 
ちすぐれています。 



消費電力 

1ヶ月の電気代 ミ 

型式 

暖房出力 

強 

弱 

強 

弱 ミ 

AKF - S 32 已 N 

3.2 呂〜0.81 

呂吕 W 

13 W 

約14 己. 2円 

約 85.8 円 j 

AKF - P 321 N 

AKF - M 354 N 

3.50〜0.81 

吕 1 W 

13 W 

約13 瓦 6円 

約 85.8 円 i 

AKF - L 424 N 

4.2 吕〜0.81 

2己 W 

1己 W 

巧16 己. 0円 

約99.0円 i 

AKF - X 己3己 N 

已 .3 吕〜0.94 

29 W 

1已 W 

ぶ191.4円 

約99.0円, i 


] 曰分適温感、皮膚温変化周期に応じた周期で室温を制御する。 

0 ムダな暖めすぎを防止。 

春先や秋□など、室温が設定温度より3度上昇すると 
運転を停止し、室温が設定温度より1度下がると運転を 
開始し、ムダな暖めすざを防止します。 

©ワイド液晶パネル 

設定温度と室温の状態び一目でわかる、ワイド液晶の 
バックライトでおミ日日せ。 

暖めはじめ 設定温度になると燃焼残り時間や油切れ弓 


※八が丄 424N-AKF-X 己3己 N には r 消臭スト□ングバーナー」を搭載しておりまず。 


その他の共通特長 


《AKF-S32 已 N • AKF-P321N にはこの機能はついておりません。 


《eco 運転により生体適応リズムに合わせて、室ミ届ゆらぎ制御を斤し、、快適性を維持し約10%の省エネを実現。 


お部屋を素早 < 暖めまず。 


フルワイドルーパー 

ずみずみまであたたか 

吹き出し□全面からパワフルな温風を送 
り出し、お部屋のすみずみまで素早く暖め 
ます。 


ちおラるおい温風 



総由•お手入れもラクラク 


約 10 秒でスピード点义 


あつたかタイ 7— チャイルド□ック 


あらかじめスピード点乂ボタンを巧しておいてください。（ご使用になる 
10分前にスピード点义ボタンを押さないと、機能しません。スピード 
点火ボタンを押してから24時間じ(内に点义操作をしないと、スピード 
点火は自動的に取り消されます。スピード点火時はヒーターに通電し 
ていますので、1時間あた0平均約1 0 CDW の電力を消費します。） 

《AKF-S32 已 N • AKF-P321N にはこの機能はついておりません。 


お目覚め時には暖まっているよラ 
に、設定時刻より己〜1日分早く、運 
転を開始します。 

※室温び15で似下のとき働きます。 


ボタンを押してち操作を受け付 
けません。ただし、運転中は運転 
ボタンの「切」のみ受け付けます。 


3 時間延長ボタン 

通常は点乂後3時間で自動消义 
しますび、このボタンを押した時 
から3時間、運転します。 

※必ず換気してください。 


手が巧れない <る〇んトツテ 

マ 


給油の時手び巧れず、片手でラクラク持ち運べる取っ手を装備。 

の W を 



ブルーの ラインで確実 
に閉まったことを確認 
でさます。 



給油の手巧を減 S す 

7 L たっぷり 
タンク 

ご高齢のちにち負担にならない 
重さです。 

カラーらくらく取っ手 


左ちどち日向きでち持ち運びちラクラク 
セットでさます 



》7 


:»8 


ずぐれた機能でお客様に合った快適を。 

消臭 • eco - 暖かさの 3つを備えました。 

ごし]—审〜;—审〜 --"^嗜" 

苗，，当 — 



石油フアンヒータ— 















































































































お部屋に合わせて快適暖房を 
お選び < ださい。 



U ビングやダイニングに最適。 


■AKF-M354N(W) 

石油フアンヒーター(オープン価格） JAN /49 日23日已01已289 




! V で一なのにコンパクト。 


■AKF-L424N(W) 

石油フアンヒーター(オープン価格） JAN /49 日236已01已2日6 



う II •ま；；し—つ I 、ア 



■機能※詳しくは12ページの-覧表をご覧ください。 


フルワイドルーパ- 


《 eco 運転により生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を巧い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。 



3部屋同時でもパワフル暖房。 

■AKF-X535N(S) 

石油フアンヒーター(オープン価格） JAN /49 日236已01己302 


® ♦コンクリート 造 •木造 _ ■ 

19 畳巧！.已柿まで 14 畳に 3.0m) まで 


お知 S せワイド液晶トリプルサイン 




3ちでが就!が一目でねかる 
ワイド液晶パネル。 


3ちに光ってわかりやすし、！ 


オレンジ、グリーン、レッドの3色バックライト採用の見やすい大型液晶。 
設定温度や室温、現在の運転状況が一目でわかります。 



- AKF-P321N にはこの機能はついておりません。 


燃焼残り時間 




-H 


も 



寮 



においの着触な 


7イナスイオン 


イオンサイン 


3ちバックライト付巧晶 












































































子供部屋や寝室にぴつた D 
コンパクトタイプ 



オレンジ液晶搭載 

■AKF-S325N(S) 

石油ファンヒーター(才ープン価格） JAN /49 日236己01已388 




、麻 h 


オレンジ液晶搭載 


■AKF-P321N(W) 

石油フアンヒーター(オープン価格） JAN /49 623巨巳日1已371 



八ネル表示について 


総由サィン残り燃焼時間表示表示。 


給油サイン 残り燃焼時間表お 


運聞時は設定溫度と室温表示。 
運転停止時は時計表示に。 



み!) 



ヲ^ヤイ j レド■'□ジタ ※カタ□グ用のイメージ図でず。 


チャイルド□ック 


SS カタ□グ用のイメ ージ図でず。 


r J ■ 一 *- q I 大きくてみやすいオレンジ液晶は運転時、設定温度と室温を表示するほか、停止 

大きくて見やすい I 7 レノジ液品 1時には現在時刻を表示。残り:!:然焼時間ゃ給油ヴィン、換気ヴィン、チャィルド□ック 

サインなども表示します。 


I 機首层※詳しくは12ぺージの一覧表をご覧ください。 


フルワイドルーパー 

[ ちぉぅるぉい温風 

[ <る0んトツテ 

[ eco モ-ド 

[ ク IJ — ニング 

[ 消臭パ-ナ- 

[ オレンジ液晶 


»11 


《eco 運転により生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を巧い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。 


■石油ファンヒーター仕様•機能一覧 


項目 

単位 

AKF - PV 453 N ( S ) 

AKF - PV 383 N ( S ) 

AKF - X 535 N ( S ) 

AKF - L 424 N ( W ) 

AKF - M 354 N { W ) 

AKF - S 325 N ( S ) 

AKF - P 321 N { W ) 

暖房出力 

温風モード 

kW 

「強」 4.50 〜「亂 0.81 

「強」 3.76 〜「亂 0.81 

「強」 5.32 〜「亂 0.94 

「強」 4.22 〜「弱」 0.81 

「強」 3.50 〜「弱」 0.81 

「強」 3.22 〜「亂 0.81 

「強 J 3.22 〜「亂 0.81 

幸畐射モード 

「強」 3.50 〜「弱」 0.81 

「強」 3.22 〜「亂 0.81 

- 

- 

- 

- 

- 

燃料消費量 

L/h 

「強」 0.437 〜「弱」 0.079 

「強 J 0.365 〜「亂 0.079 

「強 J 0.571 〜「亂 0.091 

愉」 0.41 日イ亂 0.079 

「強」 0.34 日〜「亂 0.079 

「強」 0.313 〜「亂 0.079 

「削 0.313 〜励 0.079 

kW 

「強」 4.50 〜「亂 0.81 

「強」 3.76 〜「亂 0.81 

「強」 5.32 〜「亂 0.94 

「強」 4.22 〜「亂 0.81 

「強」 3.30 〜「亂 0.81 

「強」 3.22 〜「亂 0.81 

「強 J 3.22 〜「亂 0.81 

油タンク容量 

L 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

5.0 

4.0 

燃焼継続時間 

温風モード 

時間 

「強」 16.0 〜「弱」 88 .目 

「制 19.2 〜刷 88.6 

「強」 13.5 〜刷 76.8 

「強」 17.1 〜「弱」 88.6 

「強 J 20.6 〜「亂 88.6 

「強」 16.0 〜「亂 63.3 

「強」 12.8 〜「亂 50.6 

閣射モード 

「強」 20.6 〜「亂 88.6 

「強」 22.4 〜「亂 88.6 

- 

- 

- 

- 

- 

外形寸法 （置台含む)高さ X 幅 X 奥巧 

mm 

539X506X328 

455X420X344 

425X477X297 

425X420X282 

425X420X282 

408X407X289 

415X358X299 

質量（重量） 

タンク空日寺 

kg 

14.2 

12.1 

11.2 

10.0 

10.0 

8.6 

8.4 

タンク満日寺 

19.8 

17.7 

16.8 

15.6 

15.6 

12.5 

11.5 

消費電力 

最大 
(点义時） 

50 Hz 

W 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

60 Hz 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

温風モード 
(燃焼時） 

50 Hz 

「制 29 「亂 16 

「強」 22 「弱」 13 

做 29 「亂 15 

「制 25 刷 15 

「制 21 刷 13 

「強」 22 刷 13 

「強」 21 刷 13 

60 Hz 

「制 29 刷 17 

「強」 22 刷 14 

「強」 29 「亂 17 

「制 25 「亂 16 

「制 21 「亂 14 

「強」 20 「弱」 14 

「強」 21 「弱」 14 

晶射モード 
(燃焼時） 

50 Hz 

「制 24 「亂 16 

「強」 17 「弱」 12 

- 

- 

- 

- 

- 

60 Hz 

「強」 27 「弱」 17 

「強」 19 「弱」 13 

- 

- 

- 

- 

- 

運転停止時 

50 Hz 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

60 Hz 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

送風量 

温風モード 

50 Hz ，6 日 Hz 

mVmin 

「制 2.7 「亂 1.7 

「強」 2.3 「亂 1.4 

「強」 3.0 「亂 1.9 

「制 2.4 「亂 1.4 

「強」 2.2 「亂 1.5 

「強」 2.3 「弱」 1.5 

「強」 2.3 「弱」 1.5 

車畐射モード 

「強」 1.6 「亂 1.1 

「強」 1.6 「弱」 0.9 

- 

- 

- 

- 

- 

運転音 

温風モード 

50 HZ -60 HZ 

dB 

「強」 41 「亂 24 

「強」 39 「弱」 23 

r 強」 41 「亂 24 

「強」 39 刷 23 

「強」 37 刷 23 

「強」 37 「亂 24 

「強」 37 「亂 24 

車畐射モード 

「制 38 刷 24 

「強」 38 「弱」 22 

- 

- 

- 

- 

- 

暖おの目安 

木造 

コンクリート 

宜 / m 2 

12 畳/ 20.0 m2 

10 畳/ 16.5m2 

14 畳/ 23.0m2 

11 畳/ 18.5m2 

9 畳/ 15.0m2 

8 畳/ 13.0 nf 

8 畳/ 13.0 m2 

16 畳/%. 5m2 

13 畳/ 2 1.5m 2 

19畳/31.5の2 

15 畳/ 25.0 m2 

131/21 .5m2 

12 畳/ 20.0 m 2 

12 畳/ 20.0 m 2 

快 

適 

機 

能 

遠ホふくお 

遠ホが線で、身体のちまでじんわり暖まります。 

♦ 

• 






マイナスイォン 

運転時にマイナスイオンを発生します。 

• 

参 

• 

• 

• 



サ-キュレ-ション通風 

お部屋を循環する微温風で温度ムラを抑えます。 

• 

• 






フルワイドル-パ- 

吹き出し□全面からの温風でワイドに暖房。 

♦ 

• 

参 

• 

• 

• 

• 

足暖うるおい溫風 

足元から、遠くまで温風を届ける固をまル-パ'-。 

♦ 

• 

参 

• 

• 

• 

• 

eco 運転* 2 

体感温度ををえずに燃焼量•風量を下げ、効を暖房。 

参 

• 

• 

• 

参 

• 

• 

スピ-ド点义 

スイッチを入れて、約 10 み'後に温風が出ます。 

参 

• 

• 

• 

• 



消 

臭 

機 

能 

イオン消臭 《5 

マイナスイオンとふ〈射体で、,ち义•消‘义時のにおいを抑えます。 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• 



新消臭ユニット 

新吸着剤で点义•消义時のにおいを低減します。 

• 

• 

• 

• 

参 



消臭ストロング パ- ナ- 

点义•消义時のにおいをもとから抑え、耐久性も向上。 

• 

参 

• 

参 

• 

新肖臭ス阳ンクバ-ナ-ほ巧 

• 

新肖臭ス阳ングバ-ナ-使用 

• 

獅臭ス阳ングパ-ナ-使用 

じおいとりサイン 

あ晶部で消'臭動作をお知らせします。 



参 

♦ 

• 



給 

油 

機 

能 

〈るりんトッテ 

手が巧れに〈く、片手でラクラク持ち運びができます。 

• 

• 

參 

• 

• 

• 


残り燃焼時間表示 

熟 J 燃焼時間を表示とアラームでお知らせ。 

参 

• 

♦ 

• 

• 

• 

♦ 

給油バックアップ 

タンクの灯油が切れても、 1 〜 3 時剧よ燃焼します。 

• 

• 

• 

• 

♦ 

• 

• 

給油予告 

サインとブザーで給油時をお知らせします。 

• 

• 

• 

• 

参 

• 

• 

7 L たっぷりタンク 

大型タンクで、給油回数を削減できます。 

• 

参 

• 

参 

• 

5 L 

4 L 

操 

作 

性 

袍ワイド液晶 

運転が況を 3 色で表示します。 



参 

♦ 

♦ 



オレンジ液晶 

見やすく大きなオレンジ巧晶。 






• 

• 

あったかタイマー 

設尉き刻には、暖まスいるように運をを開始します。 

♦ 

♦ 

参 

♦ 

参 

♦ 

• 

チャイルド□ック 

お子さまのイタズラによる誤動作を防ぎます。 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 

• 

メモリ _ 機能* 3 

コンセントを抜いても設を温度やタイマ-時刻を記憶。 

• 

参 

• 

• 

参 

• 

• 

時計表 

運転スイッチが「切」の時は、現在時刻を表示。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3 時間延長 

ミ肖しをれ消义装置による自動消义を 3 時間延長します。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

クリ-ニング (お手入れ) 

気化素子に付着した夕-ルを除まします。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

安 

全 

性 

自己診断機能 

運転が自動停止した時、原因を記号•数きでお知らせ。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

あ気サイン 

あ気が'必致こなると、サインとブザ-でお知らせ。 

♦ 

参 

• 

♦ 

• 

• 

♦ 

巧 震 自動消义 

強い地震や衝撃を受けた時、自動消义します。 

• 

• 

参 

• 

• 

参 

• 


タンクスぺースの前からも、柔らかな温風を送ります。《2 3時間凶上の暖房をする時に有効。また、設定温度より3度上がると消义し、1度下がると再点义します。《3現在時刻はコンセントを抜いた場合、再設定が也、要です。 
《4運転停止時は、デジタル表示部の明るさがやや暗くなります。※5においのもととなるハイ阳力ーボン10%を抑制し、におし、を抑えます。 
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•命;;- • V . 

ム^ム ー， 


「巧;^^ 

で快適エコ暖房 


季節の変わり目を快適です 

化コン機能 J 

強燃焼から微弱まで、さめ細か<乂力 
を調整でさます。（約30%の調整幅） 
しかも、炎をルさくしてを、ニオイを抑 
え5れます。 




微弱燃焼時 強燃焼時 

ムダを省いて灯油げ節約 


強燃焼と微弱燃焼で 


••• >、 

1年 問で お 9,692円 節約 


安全が策に / \ 


r がガスを化触规 

《1日10時間燃焼、5ヶ月使用した場合。灯油の価格1 8L=1 ，430円で計算。 

(201 0年4月現在)石油情報センターより 

V 外気温5で、設定温度20ででの使用時。 J 


C0 の 発生を觀 し、 消臭効果 
ちおるがパスをル.帥猫を搭载 


音で確認できる 

[NEW カチッとキ ヤップ J 

ラクな力で開閉でさ、しめすざを解消。音で確認して 
確実にキャップを閉める事びでさます。 


※赤色の線び見えな< 
なるまで□金をちに 
回し、「カチッ•カチッ」 
と音びするまで確実 
にしめてください。 



カチツカチツ 


閉時 


:»13 


省エネ機能 



石油ストーブ 


" その他 1 

消义時のにおいをカット 

—発点乂 

r においとる 機能 J 

r 簡を点义 J 

消乂すると同時に、マイク□モーターび回転。タンク内に、 

電子点火の採用で、簡単に、すばや < 点乂びでさ、ヒーター 

においの元となる未燃ガスを吸い込み、気になるにおいを 

切れのむ配びありません。 

抑えます。 


V 




■ AKP - S 281( W ) (オフ価格） ■ AKP - S 301( K ) (オープン価格) 
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J 油ストーブイ; 


!能一覧 


項目 

単位 

AKP - S 281( W ) 

AKP - S 301( K ) 

暖房出力 

kW 

「強」 2.80 〜「亂 1.87 

「強」3.00〜「亂2.04 

燃料消費量 

L/h 

「強」0.272〜「弱」0.182 

「強」0.291〜「亂0.198 

ミ由タンク容量 

L 

4.4 

4.4 

燃焼継続時間 

時間 

「強」 15.7 〜「弱」 24.2 

「強」 15.0 〜「弱」 22.0 

外お寸法（置台含む）高さ X 幅 X 奥行 

mm 

496X345X327 

503X587X300 

質量（重量） 

タンク空時 

kg 

7.9 

9.7 

タンク満時 

11.1 

13.2 

暖房の目安 

木造 

畳/ m2 

7畳/ II.SiTF 

8畳/12.0 m2 

コンクリート 

10畳/ 16.5m2 

11畳/ 18.5m2 

快 

適 

機 

能 

においとる機能※ 1 

消义時の未燃ガスを吸引。においを抑えます。 

• 

• 

チムニー固定ま点义※ 1 

チムニーを傾けず点义可能。においを抑えます。 

• 

• 

簡単点义※ 1 

電子点火の採用で、簡単に、すばやく点义できます。 

• 

• 

経 

ミき 

的 

e - コントロール 機能 

小さな炎で上手に暖め。暖めすぎやにおし、を抑えます。 

• 

• 

を 

全 

性 

給ミ由時自動消火 

力ートリッジタンクを抜くと自動的に义が消えます。 

• 

参 

巧震自動消义 

強い地震や衝撃を受けると、自動消义します。 

• 

• 

巧ガス浄化触媒 

空気もクリーンに、室内のニオイの軽減こも役立ちます。 

• 

• 

新安全基準適合 

新を全基準適合タンク。 

• 

• 

使 

さ 

大容量タンク 

給';由の手間と回数を減らせます。 

• 4.4 L 

• 4.4 L 

レ/くースイッチ 

，ち火も消义もワンタッチで操作できます。 

• 

• 

給;‘由サイン 

油切れ(約1 .5 時間前をお知らせします。 

• 

• 


電池が切れると作動しません。※才ープン価格商品の価格は販売店にお問い合せくださし、。 


※乾電池別売(単2 お乾電 ミせ X 4 個 使用) 
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